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KENT ANA S.A. 

Societe Anonyme 

Siege social : 3, avenue Pasteur, L-231 1 Luxembourg 
R.C.S Luxembourg B 1095 16 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2016 


Acceptation de la demission de Monsieur Gilles PERRANG en tant que Commissaire 
aux Comptes. 

Acceptation de la nomination de la societe EURAUDIT S.a.r.l. dont le siege est au 16, 
allee Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS B42889, coniine nouveau Commissaire aux 
Comptes a partir de ce jour. 

Son mandat viendra a echeance lors de Tassemblee generale annuelle de 2017. 

Le siege social de la societe est transfere au 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg. 


Pour la societe 
KENT ANA S.A. 



